

取扱説明書 


TOWER FAN 


Instruction Manual 


この取扱説明書には保証書がついています。必ず記入をお受け下さい。 


5ニタワーフアン 


品番 AFT-433M 

•この度はお買い上げ頂きまして、誠にありびとうございます。 
♦この取扱説明書をよく読み、ご理解した上でご使用下さい。 
♦取扱説明書及び、保証書は大切に保管して下さい。 

ご使用の前に「まを上のごま意 J を必ずお読み下さい。 


ア□マパッドは3枚付属していますので、お好みのア□マ 
により使い分けがでさます。ア□マパッドは消耗品です。 
新しいア□マパッドのお求めは、当社アフターサービス部 
までご連絡下さい。 （知6ページを参照） 


ア□マパッド 
X 3 枚 




この製品は曰本国内でのみご使用になれます。 

This appliance is designed for domestic use in Japan only 
and can not be used in any other country. 



♦イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。 


























安全上のご注意 


ご使用になる前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。 

(下のま意事項は、製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の人々へのを害や 
損害を未然に防止するためのちのですので、必ずお守り下さい。 


この表示をお視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負ラことび 
胃 E 3 想定される危害の程度を示しています。 


A ミこの表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことび想定される 
か、物的損害の発生が想定されるを害•損害の程度を示しています。 



0 

禁止 


•送•吸風□の隙間や本体巧機械部にピンや針金等の異物を入れない。 

感電やショートずる恐れびありまず。 

•スフレー生や石油ス I つ、 火気厳禁扱い物を本体の近くに置かない。 

爆発や乂がになります。 


•次の場所では使用しないで下さい。 

発火して火災や爆発の原因になりまず。 


■ ガスレンジ等の炎のちかく 
■ 引乂性ガスのある場所 
■ 雨や水がかかる場所 
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- - - 
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•濡れた手で電源フラグの巧き差しをしないで下さい。 

感電やケガをする恐れびあ0ます。 

♦交流1 OOVW 外では使用しないで下さい。 

異常発熱して、义巧の原因になります。 

♦電源コードを傷つけたり、破損したり加工したり無理に巧げたり、 
ひっぱったり、たばねたりしない。 

重いちのをコードの上に棄せたり、巧み込んだりすると電源コードび破損し、火が’感電の原因にな D まず。 

♦電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセント①差し込みがゆるい時は 
使用しないで下さい。 

電源フラグとコンセントの間にホコ U やを属、水分を付着させないでください。 

感電ショートの原因になります。 


分解禁止 


•修理技術者政外は、絶巧に分解したり、改造したりしないで下さい。 

発火した0、異常動作で、ケガをする恐れびあります。 

清掃などする場合は必ず取扱説日月書に従って行って下さい。 


水濡れ禁止 


♦本体に水をかけない。 

温室、ミ谷室などの高温を湿の、水のかかる恐れのある場所では使用しないで下さい。 

漏電して感電やショートなどの原因になります。 





















♦設置場所が水平でない所や不ち定な場所に置かない。 

本体び落下して故障や事故の原困になります。 


•障害物(力ーテン等)が周囲を遮る場所では使用しない。 

カーテンなどび送風□を遮り故障や事故の原因になります。 


•巧類やものを本体にかぶせないでください。 

故障や事故の原因になります。 

0 

禁止 

•本体の送風□-吸風□を障喜物やテープなどでふさがない。 

故障や事故の原因になりまず。 

•ルさなお子様や、取扱説明書が理解できない方のみの単独運転はしない。 

必ず保護者のちび付き添ってご使用下さい。 


•風を長時間、身体に当てないでください。 

-健康を害ずることがありまず。 

■樹こ乳幼思お年寄り、ご病気の方にはごを意下さい。 


•長期が出時や使用しない時は、電源プラグをコンセントか5巧いて下さい。 

電源プラグを抜く時は必ず巧端のプラグを持ち、引き巧いて下さい。 

フラグを 
コンセント 
から抜く 

プラグを持ってコンセントから抜く（コードを引っぱらない） 

絶緑第化による漏電义巧や感電-ショートの原因になります。 



ごま意いただきたいこと 


お手持ちのア□マエツセンスについて 

ア□マオイルにより、プラスチックを変色•変形させるをの 
がありますので、こぼれ落ちないよラ注意して下さい。 


■ 使いかた手順 

1. 前面カバーの送風フアン下部にあるア□マトレイを手前に 
引いて取0出しまず。 

2. ア□マトレイにア□マパッドをセットしてオイルを1〜2滴 
染み込ませます。 

3. ア□マトレイ■パッドを本体に取付けまず。 

ア□マパッドは3枚付属していますので、お好みのア□マに 
より使い分けびできまず。ア n マパッドは消耗品です。 
新しい ア □マパッドのお巧めは、当社 アフターサービス 部 
までご連絡下さい。 告护目べージを参照 




ま A 意 


ア□マエッセンスのミ主意書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 
人体に影響を及ぼす（毒性のある）ちのは絶対に使用しないで下さい。 

ア□マエッセンスの成分よっては、床(フ n - u ング)やテーブルが 
変色や色落ちする恐れびありますので、ごミ主意下さい。 
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巧い方 


本体を平5でま定した場所に置きます。 

電源プラグを、家庭用交流10 0 V のコンセントに 




操たパネルの電源ボタンを巧します 

(★ LED アクシヨンを、機能表示 LED び点なしまず） 


0 お巧みに合わせで、風量や首振り 
などのボタンを巧しで選びます 


風量(弱/中/強)/オフタイマー (1 /2/4時間) 
首振りび遺べます。 


0 ご使用をは電源ボタンを巧しで 
停止させます 


操作パネル 


風量 風量 風量 
願）仲）（強） 


タイマータイマータイマー 
1時間 2時間 4時間 


〜た芝 1 h 

I - 1 I - 1 


POWER SPEED TIMER SWING 


電源 風量 

ボタン ボタン 


タイマー 首振0 
ボタン ボタン 


※首振り運転中は、首振りモーターが作動しますので、若干音がします。 


^ 使用上のま意 ^ 

•電源プラグの抜き差しは運乾を停止してから行って下さい。 



突然動き出して、ケガなどをずる恐れびありまず。 

A 

ミち意 


•本体前面のカバーをはずしたまま運輯しないでください。 


安全上、自動停止ずる「開閉スイッチ」び作動しまずび、巧一回転しているフアンに触れると危険です。 


•手動で無理に首を回したりしないで下さい。 


異音発をや故障の原因にな0ます。 


♦首振り運乾中に無理に押さえ込んだり、回したりしないで下さい。 


異音発生や故障の原因になりまず。 

V 


― J 


dSBBBBS % •エアコンと併用することで、お部屋の中の冷気や暖気を循環して 
効果的にサ-キュレ-夕-の働きをします。 




























お手入れ•製品仕様 


末永くお使い頂くためにシーズン終了時には必ずお手入れを行って下さい。 
お手入れ前に運転を停止して、必ず電源プラグを巧いて下さい。 


本体のお手入れ 


中性洗剤をめるま湯で薄めたちのを、巧につけよく絞つでか 
らふくとちれびよく落ちます。ベンジンやシンナーは本体を 
変質-変色させるので使わないでください。 

0禁止シンナー、ベンジン、アルコール、アルカ U 洗剤、みびきおは使用しない。 




吸風□にホコリび巧いでいる場合は、ファンカバーをはすしで、掃除機で 
吸い取って下さい。ホコ I 」び'巧いた状態では機能び'ほ下します。 

また異音や、故障の原因にもなります。 


〇電源プラグを巧く 



巧管について 



@取0巧ける 


お手入れ後、購入時の包装ケースに入れて、湿気のかない場所に保管して < ださい。 
また、ホコ1」やチ I 」びかからないよラにしましよラ。 


製品仕様 


電圧 (V) 

周波数 (Hz) 

ミ肖費電力 (W) 

回転数 ( 「 /min) 

風速 ( m / min ) 

風量 （ rrf / min ) 

電源コード （ m ) 

首お(度） 

100 

50 

31 

2,2己0 

230 

4.3 

1.己 

90 

60 

29 

2,2己0 

20己 

4.1 


製品寸法： （約) 幅] 2 己 X 奥行 13 日 X 高さ 367( mm ) ※製品仕様およびみ観はなおのため' 予告なく変更することがあります。 

本体重量:(約) 1 .日 k 旨 













































アフターサービスについて 


1. 修理を依頼される時 

* 保証期間中は、商品に保証書を添えてお買上げ販売店にご持参、または弊社に連絡ください。 

保証書の記載内容により無料修理致します。 

* 保証期間が過ぎている時は、弊社に連絡の上、ご相談ください。 

* 保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、又は語句を書き誓えられた場合は、無料修理を保証す 
ることはできませんのでごミ主意くださし、。 

2. 補修用性能部品の保ち期間 

この製品の補修用性能部品の保有期間は製造な切後8年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を 
維持するために必要な部品です。 

3. アフターサービスについてご不明の場含 

アフターサービスについてご不日月の場合には、お買上げの販売店か弊社にお問い合せください。 


長期使用製品まを表示制度に基づ<本体表示について 


本体に表示している【設計上の標準使用期副とは、経年劣化によりを害の発生が高まることを 
ま意喚起ずるために、電気用品を全法で義務付け5れた内容の表示を巧っています。 


•設計上の標準使用期間とは、 

ち記の標準的な使用条件の下で、適切な取扱いで使用して 
適切な維持管理により、製造した年からま全上支障な < 使用 
することびでさる標準期間を記しています。 

《設計上の標準使用期間は、無償な証期間とは異なります。 
また偶発的な故障を保証する期間ではありません。 

無償な証期間は、お買い上げ曰か S 1年間でず。 

♦ごを意 

(社)曰本電機工業会び規格化した基準条件で算出した目安期 
間ですので、使用頻度、使用環境、業務用などで使用すると、標 
準使用期間よりも短い期間で経年劣化する可能性びあります。 


(社）日本電機工業を自主基準 HD -11 白-3による【扇風機] 


環境 

条件 

電圧 

単相10白 V 

周波数 

己曰/6曰 Hz 

温度/湿度 

3 CrC / 巨己96±2。96 

設置場所 

取扱説明書による 
標準設置 

負荷 

条件 


定格負荷(風速） 

想定 

時間 

など 

運範時間 

8時間/曰 

運範回数 

己回/日 

運転曰数 

11日日/年 

スイッチ操作回数 

己己。回/^ 

首振運乾の割含 

100% 



設計上の標準使巧期間を超えて使用されますと、経年劣化による発义-ケガ等の事故に至る 
恐れびあります。点検のご用命は弊社 アフターサービス 部までご連絡下さい。 


点検•修理•ご巧談•お Rg い合せ巧 


ご連絡していただきたい内容 •製品名•品ま•お貫上げ日•販売店•故障の状況を具体的に 


修理に関ずるお問い合せ 
アフターサービス 等 



営業時間:（平曰)月曜曰〜金曜曰 

※祝祭曰を除く 


f 午前10:00〜11：30 
k 午後1:〇〇〜5:0日 


※混雑時には繫びりにくい場合びあります。 
時間をおいてからお掛け直し下さい。 





























